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PART III 
Education Department 


നോട്ടിഫിക്കേഷൻ 


നമ്പർ TX 07 /13526/ 2010. 


2010 ഒക്ടോബർ 26. 


നമ്പർ TX 14 / 13241/2010 . 

2010 ഒക്ടോബർ 21. 

സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺട്രോളർ 1977 ഡിസംബർ 

മാസ ത്തിൽ നട ത്തിയ ഇല ക്ടിക്കൽ എഞ്ചി നീ യ റിംഗ് 
- സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺട്രോളർ 2007 നവംബർ 
മാസത്തിൽ നടത്തിയ ഇലക്ട്രോണിക്സ് & ഇൻസ്ട്രമെന്റേഷൻ 

- ഡിപ്ലോമ പരീക്ഷയിൽ കളമശ്ശേരി സർക്കാർ പോളിടെക്നിക്ക് 
എഞ്ചി നീ യ റിംഗ് ഡിപ്ലോമ പരീക്ഷ യിൽ നെയ്യാറ്റിൻകര കോളേജിൽനിന്നും 4213 രജിസ്റ്റർ നമ്പർ പ്രകാരം പാസായ 
സർക്കാർ പോളിടെക്നിക്ക് കോളേജിൽനിന്നും 84300037 രജിസ്റ്റർ ശ്രീമാൻ കെ . ബി. വേണുഗോപാൽ എന്ന ആൾക്ക് നൽകിയ 
നമ്പർ പ്രകാരം പാസായ ശീമാൻ സജീർ, എ . ആർ. എന്ന ഡിപ്ലോമ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയിരിക്കുന്നു. ആർക്കെ 
ആൾക്ക് നൽകിയ ഡിപ്ലോമ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയി 

ങ്കിലും ഈ സർട്ടി ഫിക്കറ്റ് കിട്ടി യിട്ടു ണ്ട ങ്കിൽ അ ത് 
രിക്കുന്നു . ആർക്കെങ്കിലും ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് 

സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺട്രോളർ, തിരുവനന്ത പുരം- 40 
ങ്കിൽ അത് സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺട്രോളർ, തിരുവനന്തപുരം-40 

എന്ന വിലാസത്തിൽ അയച്ചുതരുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു . 
എന്ന വിലാസത്തിൽ അയച്ചുതരുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു . 

- പുതിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും 
- പുതിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും 
പരാതി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ പരസ്യത്തീയതി മുതൽ ഒരുമാസ 

പരാതിഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ പരസ്യത്തീയതിമുതൽ ഒരുമാസത്തിനകം 
ത്തിനകം സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺട്രോളറെ രേഖാമൂലം 

സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺട്രോളറെ രേഖാമൂലം അറിയിക്കേ 
അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. 

ണ്ടതാണ്. 


24th Nov, 2009). 


EDUCATION DEPARTMENT 


നമ്പർ TX 14/ 13229/2010 . 


2010 ഒക്ടോബർ 26. 


നമ്പർ TX 4/ 13923/2010 . 


2010 നവംബർ 1, 


സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺട്രോളർ 2006 ഏപ്രിൽ മാസ 
ത്തിൽ നടത്തിയ കമ്പ്യൂട്ടർ എഞ്ചി നീ യ റിംഗ് ഡിപ്ലോമ 
പരീക്ഷ യിൽ കാസർഗോഡ് സർക്കാർ പോളിടെക്നിക്ക് 
കോളേജിൽനിന്നും 83130659 രജി സ്റ്റർ നമ്പർ പ്രകാരം 
പാസായ ശ്രീമതി സുകന്യ, വി . എന്ന ആൾക്ക് നൽകിയ 
ഡിപ്ലോമ സർട്ടി ഫിക്കറ്റ് നഷ്ട പ്പെട്ടു പോയി രി ക്കുന്നു. 
ആർക്കെങ്കിലും ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് 
സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺട്രോളർ, തിരു വ ന ന്തപുരം- 40 
എന്ന വിലാസത്തിൽ അയച്ചുതരുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു . 


സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺട്രോളർ 2005 നവംബർ മാസത്തിൽ 
നടത്തിയ ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്ലോമ പരീക്ഷ 
യിൽ ആലപ്പുഴ കാർമ്മൽ പോളിടെക്നിക്കിൽനിന്നും 82030177 
രജിസ്റ്റർ നമ്പർ പ്രകാരം പാസായ ശ്രീമാൻ അജിത് കുമാർ, റ്റി. 
എന്ന ആൾക്ക് നൽകിയ ഡിപ്ലോമ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടു 

പോയിരിക്കുന്നു . ആർക്കെങ്കിലും ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിയി 
ട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺട്രോളർ, തിരു 
വ ന ന്ത പുരം- 40 എന്ന വിലാസത്തിൽ അയച്ചു ത രു വാൻ 
താല്പര്യപ്പെടുന്നു . 


- പുതിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും 
പരാതിഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ പരസ്യത്തീയതി മുതൽ ഒരു മാസ 
ത്തിനകം രേഖാമൂലം സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺട്രോളറെ 
അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. 


- പുതിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും 
പരാതി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ പരസ്യത്തീയതി മുതൽ ഒരുമാസ 
ത്തിനകം സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺട്രോളറെ രേഖാമൂലം 


സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ 
കൺട്രോളറുടെ കാര്യാലയം, 
തിരുവനന്തപുരം. 


അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. 


( ഒപ്പ്) 
ജോയിന്റ് കൺട്രോളർ. 


